152                                            I.   Die,Gase.
Zu c)
0.22
= 92000mkg/cbm ff0 = 34,1 PS,. Lufttemperatur beim Austritt aus dem Kompressor
0,22
.     r 1So0
= ro- 1,330.
Mit £0 == 20 ° Anfangstemperatur wird
273 + 1= (273 + 20)- 1,33;     f=117°. Stiindlich abzufiilirende Warme
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Bei Erwarmung des Kiihlwassers um 10° 1st also cine sliindlicho Kiihl-wassermenge von
erforderlicb.
2. Berechnung der Betriebsarbeit von ausgef iihrten Kom-pressoren aus der JErwarmung der Lufb und dea Kiilil wassors. Die Warmegleichung ergibt bei Verdiclitung unter gleichzoiiigcr Kiihlung fiir die absolute Verdichtungsarbeit L1 nach Abschn. 25
ALL-Q + c.p-TJ
gleichgiiltig? nach welchem Gesetze die Verdichtung erfolgt.    Aus Ll folgt die Betriebsarbeit fiir 1 kg
Mit dem Werte von Lt wird daher
Mit wird
Hieraus mit
Cy   —   Cfi
L = 427 Q + 427 c, (T— T0). Fiir ein beliebiges Luftgewicht G- wird also wegon
Lg~G.L
Le == 427 (GQ) + 427 Gcp(T- T0). Um hiernach L@ berechnen zu konnen, sind am KompreBsor zu
1.   Kiihlwassermenge W in einer beatimmten Zoit (z. B.   1 Stunde) und Erwarmung TW des Kiihlwassers.    Dann ist
GQ = W*rw.
2.   Tcmperatur ^0 der zusfcrSmenden, t der abstromenden Lnft.    Dann ist
TT1          4-         4 -- ^0~t-™t    .abgesetzt und man hat gefunden, daB der hierdurch erzielbare Gewinn von gieicher GroBenordnung sein kann, wie der aus der Erniedrigung der Verdichtungslinie herriihrende, der allein im Dia-gramm sichtbar wird. Erwarmt sich zl B. die Saugluft von 15° auf 50°, so nimmt der Arbeitsbedarf zu um das (273 + 50) : ('273 + 15) = l,12faohe, d. h. um liJ v. H. gegeniiber unveranderlicher Saugtemperatur. Ohne Kiihlung wurde sich aber die Saugluft bei hoheren Verdichtungsgraden noch viel starker er-warmen. Bei 6 at XJberdruck betragt die adiabatische Endtemperatur bereits ca. 220°, so daB es denkbar ist, da8 die Saugluft sich auf 100° oder mehr erwarmt, wenn nicht gekiihlt wird. Der Arbeitsbedarf wurde dann das (273 + 100) : (273 + 15) == 1,3 facto betragen.
